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Antrag 

der Fraktion des GB/BHE 


betr. Entlassung der Bundesminister Kraft und Prof. 
Dr. Dr. Oberländer 


Der Bundestag wolle beschließen : 

Der Bundestag ersucht den Herrn Bundeskanzler, dem Herrn Bundes- 
präsidenten die Entlassung der Herren Bundesminister Kraft und 
Prof. Dr. Dr. Oberländer vorzuschlagen. 


Bonn, den 24. Oktober 1955 


Dr. Mocker und Fraktion 
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